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ist.    Der Blindwiderstand ist
X = ±-
-R,
Setzt man den Wert aus (76) fiir ^ em, so wird
(77)
Methode von Gorges (Fig. 51).  Hier liegen zwei Zahlerspulen,
deren Scheinwiderstand z0 sei, in zwei gegeniiberliegenden Zweigen einer Briicke, in den beiden an-deren Zweigen gleichgrofte Ohm-sche Widerstande Rr Die Punkte C und D der Briicke sind durch den Ohmschen Widerstand B^ verbunden, und vor die Briicke ist eine Drosselspule z3 geschaltet. Aus der Symmetrie f olgt, daB die Strome und Spannungen der beiden Spulen z0 unter sich und ebenso die der beiden Widerstande R^ unter sich gleichgroB und in Phase sind. In dem Diagramm Fig. 52 bilden also die Spann-nungen der vier Briickenzweige ein Parallelogramm ACBD, in"
dem    AC — DB = J0z0   ist   und   gegen   J0   urn   <p0 = arctg — £
ro in Phase mit J    ist.    DC ist
voreilt,  wahrend AD = CJB =
Fig. 52.
die Spannung zwischen den Punkten D und C der Briicke und gleich J"2 $2 in Phase mit dem Strom «725 der sich als geometrische Differenz von Jt und J"0 ergibt. Die Spannung an der ganzen Briicke ist die Summe aus JQ ZQ und Ji Et und gleich AS, und der gesamte Strom J" die geometrische Summe aus J0 und J±. An AB reiht sich nun die Spannung Jz3 der Drosselspule, so daB die Klemmenspannung P — AE dem Strom JQ um 90^ voreilt. und J?2. In 3 und 4 liegen
